długoletni więzień pelityczny obozu koncentracyjnego Buchenwald, kierownik 


oddziału Izby Skarbowej w Krakowie, członek Z. Z. P. S. oddział w Krakowie 


przeżywszy lat 48, zmarł śmiercią tragiczną dnia 14 listopada 1947 r 


NA a OZENSTWO ZALO BNE 


- odprawione zostanie 


w czy artex dnia 20 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zarząd Oddziału Związku Zawodowego 
Pracowników Skarbowych w Krakowie. 


Zakład pogrzehowy „CONCORDIA“ 
Kraków, pl. Szozepaúski L. 2— Telefem 655-67 


